Das Offizierscorps des k. k. Erzherzog Wilhelm 12ten Infanterie-Regiments gibt Nachricht von dem 


Hinscheiden ihres geliebten und hochgeachteten Kameraden, des k. k. Herrn Oberlieutenants 


HANS FRIEDRICH ERNST 


von Ha KC, 


welcher am 23. Februar 1876 um 3 Uhr Nachmittag im 35ten Lebensjahre selig 
im Herrn entschlafen ist. 


Die irdische Hülle des Verblichenen wurde am 25. Februar 1876 um 3 Uhr Nach- 
mittag im k. k. Garnisonsspitale N. I. zu Wien feierlich eingesegnet und am Militair- 
Friedhofe beerdigt. 


Krakau. — Druck von Ladislaus L. Anczyc unter Leitung des St. Gralichowski. — 1876. 


